AMV7 


0*79 


AF 117 


AF117 


0A 79 



c<» H _ I 


0£25 1 


'3% SB 


3,3 KJl 

15 k n 

15 KO 

Pot. volume |0 KO 
3,3 Kn 
15 KQ 
33 Kn 

2.2 <n 

4.7 Kn 

68 Kn 

4.7 Kn 

3.3 Kn 

82 Kn 
560 n 
330 n 

100 n 

ioo n 


82 Kn 
180 Kn 
15 Kn 



~ I 14 

in V, 


Po*. 

( Deacrizlone 



Condensalori 

C 1 

variabile antenna 

0 2 

variabile oscill. 

C 3 

compens. antenna 

C 4 

compens. oscill. 

C 5 

styr. 200 pF 

C 6 

cer. 5000 pF 

C 7 

ccr. 0,01 pF 

C 8 

elett. 50 pF 10 V 

C 9 

styr. 1000 pF 

c 10 

cer. 13 pF 

c 11 

cer. 0,01 pF 

0 12 

elett. 10 pF 10 V 

C 13 

cer. 5000 pF 

C 14 

styr. 1000 pF 

C 15 

cer. 5000 pF 

C 16 

styr. 220 pF 

C 17 

cer. 3 pF 

C 18 

styr. 220 pF 

C 19 

cer. 0,03 pF 

C 20 

styr. 2000 pF 

C 21 

cer. 0,03 pF 

0 22 

cer. 0,01 pF 

C 23 

elett. 30 pF 10 V 

C 24 

elett. 2 pF 10 V 

C 25 

cer. 0,03 pF 

C 26 

elett. 10 pF 10 V 

C 27 

elett. 50 pF 10 V 

C 28 

styr. 200 pF 

C 29 

elett. 30 pF 10 V 

C 30 

elett. 50 pF 

C 31 

elett. 200 pF 10 V 

0 32 

carle metall. 0,1 pF 125V 

C 33 

carta 4700 pF 


COL IE TTO R E 
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PUNTO ROSSO 


AF 1 I 7 


PUHTO ROSSj 


0£25 


_jEM ETTITORE 
BASE 

vCO LLETTORE 


oc_h 


t EHETTITORE 

BASE 

.COLL ETTOR E 


RADIORICEVITORE TELEFUNKEN Mod. « Tic - Tac » (R426) 
















